ALFRED KAROL 


kontrolor ruchu pierwszej Węgiersko-galicyjskiej kolei 


przeżywszy lat 49, opatrzony św. Sakramentami, po długiej a ciężkiej 
chorobie, zasnął w Panu dnia 27 Maja 1889 r. 


W eiężkim żalu pozostała żona i córki zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na 
pogrzeb, który się odbędzie we Środę dnia 29 b. m. o godzinie 4-tej popołudniu z domu _ 
pod Nr. 7 przy uliey św. Sebastyana wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


_ NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Piątek t. j. dnia 31-go b. m. o godzinie 10-tej rano w kościele św. Piotra. 


